Taşova  Belediyesi 


Tarihçe: 

1944  yılında  Taşova  ilçesinin 
kurulmasıyla,  ilçe  merkezi  olan  Yemişen 
Köyünde  belediye  teşkilatı  kurulmuş  ve 
Taşova  Belediyesi  ismini  almıştır. 
Kasabanın  sınırı  çizilmiş  ve  30/04/1951 
yılında  tapuya  tescil  edilmiştir.  İlçenin 
hali  hazır  haritası  1951  yılında,  imar  planı 
da,  1962  yılında  İller  Bankası  aracılığıyla 
yaptırılmıştır. 

Taşova  Belediye  teşkilatı,  başkatip, 
muhasip,  tahsil  ve  tahakkuk  memuru,  fen 
memuru  ve  iki  zabıta  memuru  kadrosu 
ile  belediye  ebesi,  odacı  ve  temizlik 
işçileri  ile  birlikte  bünyesinde  15  personeli 
ile  birlikte  kurulmuş  küçük  bir  teşkilat  idi. 
Ayrıca  belediyeye  bağlı  elektrik  ve  su 
işletmeleri  de  bulunmaktaydı. 

1973  yılında  Taşova  Belediyesi 
bünyesindeki  elektrik  ve  su  işletmesinde 
6  personel  çalıştırılmaktaydı.  1944  yılında 
kurulan  belediye  teşkilatının  1973  yılına 
kadar  olan  bütçe  yekûnu  aşağıdaki 
tabloda  gösterilmiştir. 
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Taşova'nın  elektrik  ihtiyacı  1969  yılına  kadar, 
dizel  motorların  çalıştığı  bir  elektrik  santralından 
temin  ediliyordu.  Haziran  1969  tarihinden  itibaren 
elektrik,  Almus  Barajından  temin  edilmeye 
başlandı.  İçme  ve  kullanma  suyu  ihtiyacı,  1952 
yılında  15  Km  mesafede  bulunan  Borabay  Köyü 
civarından  getirilmiştir.  Kapite  edilen  suların  isalesi 
suretiyle  karşılanmaktadır.  1952  yılında  bu  su 
rezervi,  ihtiyacı  karşılamaktaydı.  Yeni  içme  suyu 
teşkilatı  için  belediye  çalışmaları  devam  etmekteydi. 
Bugün 


ise  Taşova  ya  beş  ayrı  yerden  saniyede  32  İt  su 
gelmekteyken,  ek  olarak  Hüsnüoğlu  köyünden  19 
km  mesafeden  getirilen  su  ile  birlikte  kapasite,  50 
lt/sn  ye  yükseltilmiş  ve  ilçenin  su  sorunu  tamamıyla 
bitirilmiştir.  8  aylık  bir  çalışma  sonucu  arttırılan  su 
kapasitesi,  ihtiyacı  karşılamanın  yanında,  eski  su 
yollarından  olan  Çaydibi,  Kilise  ve  Faravga  suları 
iptal  edilmiştir.  Şu  an  ilçenin  kullandığı  içme 
suyunun  sertlik  derecesi  0,7  dir. 

Şehir  İmar  Plânı  1952  yılında  yapılmış  olup,  imar 
hizmetleri  planı  dahilinde  yürütülmektedir.  Öte 
yandan  1973  yılında  belediyenin  kira  getiren,  22 
dükkanlı  bir  hal  binası  ve  bir  sinema  salonu 
bulunmaktaydı. 

Fen  İşleri  Müdürlüğü: 

1 944  yılında  belediye  teşkilatıyla  birlikte  kurulan 
fen  işleri  birimi,  bir  memur  ile  hizmet 
vermekteyken,  bugün  daha  modern  hale  getirilmiştir. 
Bugünkü  kadrosunda,  1  müdür,  fen  elemanı, 
daktilograf  ve  65  işçisi  ile  birlikte  70  personeliyle 
hizmet  vermektedir. 

İtfaiye  Teşkilatı: 

1973  yılında  henüz  kurulmamış  olan  itfaiye 
teşkilatı,  bugün  belediyenin  en  modern  teşkilatları 
arasında  yer  almaktadır.  İlk  olarak  Atatürk 
Bulvarındaki  eski  itfaiye  binası,  daha  büyük  ve 
manevra  hareketi  sağlayan  Doğu  mahallesindeki 
yeni  binasına  taşınmış  ve  18  m  lik  hidrolik 
merdivene  sahip  müdahale  araçlarına 
kavuşturulmuştur.  Bugün  Taşova  Belediyesi  İtfaiye 
Teşkilatında  biri  hidrolik  merdivenli  olan  üç  arasöz 
bulunmaktadır.  Diğer  taraftan  itfaiye  personeli  şu 
şekildedir. 

1  Amir  /  2  Grup  Amiri  /  3  Şoför  ve  6  itfaiye 
erinden  ibarettir. 

Zabıta  Amirliği: 

1 944  yılında  kurulan  zabıta  teşkilatı,  iki  memuru 
ile  hizmete  başlamıştır.  Henüz  bir  amirlik  statüsü 
bulunmayan  zabıta  birimi,  bugün  7  personeli  ile 
amirlik  birimlerine  katılmış  ve,  1  amir,  5  memur,  1 
daktilograf  memuru  ile  hizmet  vermektedir. 
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